APPENDIX E 


POWERTEC, INC. POWER SUPPLY 


PARTS LISTS AND SCHEMATIC 


TABLE OF CONTENTS 


TITLE/MODEL NO. DRAWING NO. REV. PAGE NO. 

Power Supply 070-23610-001 H . 

9K5-200-17 070-23614-001 H = 
075-23610-001 Zz 
075-23614-001 F = 
080-23601-001 C z 


085-23605-002 
085-23609-001 
085-23611-001 
085-23614-001 
085-23616-001 
085-23627-001 
094-23999-001 
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aSIpHLT an. eyeaaioayy mer HAS a se, RAE Raa 
ITEM ID PART NUMBER REV QUANTITY EFFECT DOC CODE LD DRAWING OR SPEC run 
NO D PLS AND INDENTURE LTR PER ASSY UM FROM THRU CDE IDENT 1M DESCRIPTION ‘NUMBER REMARKS No 
010 0 PL 070-23610-001 Hol. EA MA PCB W/COMP ad 

020 1 PL 040-23845-001 Boo. )SCOEAR MA BIAS XFMR Tl 2 
021 1 PL 075-23610-001 D i. EA MA PCB HDW AUTO Al 1 
x030 1 PL  085-23611-001 1. EA MA EMI FILTER ASSY rid 3 
050 1 063-23206-001 1. EA BY FUSE 2 A L15¥ F3 

070 1 032-13006-034 2. EA BY CAP 1O00MF/50V 7 C3,4 

080 1 031-23638-001 1. EA BY CAP IMF/400V . cS 

090 1 032-13006-015 2. EA BY CAP 47MF/10V 6,7 

110 1 030-19626-006 1. EA BY CAP .0033NF/1KV | c9 

120 1 024-13014-029 1. EA BY RS 22 BWI! 2W R1 

130 1 020-13024-119 2. EA BY RS 82K lil 5% R2,3 

150 1 023-19665-001 1. EA BY POT-VARI 2K .75W 10% R7 

160 1 060-23230-012 2. EA ~=BY CONNECTOR, EDGE MT J2,3 24 
170 J 060-19149-001 1. EA BY CONNECTOR, FM6 PIN | Jl 

180 1 051-13196-003 4. EA BI SCREW, 6%174 PAN, PH FN27 

200 1 052-13298-020 REF WIRE, BUSS #20 Wl 

210 1 052-13298-014 REF WIRE, BUSS #14 N3,W5 

220 1 052-15157-009 REF WIRE, NK-UP 420 GRY 

230 1 052-15157-007 REF WIRE, HK-UP 420 BLU 

240 1 052~15157-006 REF WIRE, HK-UP 420 GRH 

250 1 052-15157-008 REF WIRE, HK-UP 320 VIO 

260 1 052-15157-004 LREF WIRE, HK-UP #20 ORN 

270 1 052-15157-002 REF WIRE, HK-UP 320 BRN 
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ASSEMBLY NO. 070-23610-001 | 


CODE-IDENT 


ITEM 
NO 


280 
290 
310 
330 


340. 


350 


360. 


370 
380 
400 
410 
420 


999 


I 
D 


a 


PL 


D 
$s 


PL. 


PART NUMBER 


AND INDENTURE 


052-19628-014 
051-13175-001 
051-13195-003 
052~-15149-001 
040-23840-001 
051~-13195-011 


. 051-13214-005 


051-24167-001 
051-13199-001 
030-19626-005 
030-19626-010 
022-19159-005 


EN- O023029REV H 


REV. 4H 


REV QUANTITY 
LTR PER ASSY 


REF 


UM 


EA 


EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 


PARTS 


EFFECT DOC CODE LD 
FROM THRU CDE IDENT TM 


BI 


MA 
BI 
BI 
BI 
BI 
BY 
BY 
BY 


LmsyT 


DESCRIPTION 


TUBING, TEFLON 
TIE, WRAP 
SCREW 4-40 X 174 PH 
THERMAL COMPOUND 
CHOKE COM.MODE 
SCREW 84X374" 

NUT #4 

WASHER FIBRE 

VIASHER #4 FLAT 

CAP .002271KV 

CAP .0047/1KV¥ 

RS 30 25W 


#14 


PROJECT 001 


POWERTEC, INC. 
DRAWING OR SPEC 
’ NUMBER 


7 is 


PAGE NO. 2 
DATE 08729783 


FI 
REMARKS Nt 


FH26 

FN35 

Li 12 
FN36 | 


FN38 

FN39 

C8 

C10 

RX 5 
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ASSEMBLY NO. 070-23614-001 


CODE-IDENT 


ITEM 
NO 
¥010 
¥020 
¥023 
%030 
*040 
¥050 
%060 
%070 
x080 
¥090 
*100 
¥110 
¥120 
¥130 
#140 
¥150 
*160 
¥170 
¥180 
¥190 
¥200 
¥210 
¥220 


I 


D 


D PLS 


PL 
PL 
FL 


PART NUMBER 


AND INDENTURE 


070-23614-001 
075-23614-001 
040-23617-001 
013-16047-002 
014-23641-001 
014-23108-008 
010-19572-001 
010-13020-002 
010-13019-002 
030-19575-001 
030-19635-004 
030-19626-003 
030-19635-009 
032-13006-008 
030-19626-004 
030-13152-008 
030-13152-004 
032-13006-011 
032-13006-010 
030-13152-002 
030-13152-007 
030-13152-006 
030-13152-003 


REV. H 


REV QUANTITY 


PARTS 


EFFECT DOC CODE LD 


LTR PER ASSY UM FROM THRU CDE IDENT TM 


nS a ©, i © o> > o> 
e e @ e e e ° e e e ° e e ° e .7 e e ° e e e 


EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 


EA 


EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 


MA 
MA 
MA 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 


¥¥* CONTINUED-ON-NEXT-PAGE 


LIST 


DESCRIPTION 


PCB W/COMP CONT CD 
PCB HDW AUTO 

DRIVE XFMR 

SCR 

I.C. TL494C PWM 
I.C. MC3423 Pl OVP 
TS MJE 182 

TS 2N2907A 

TS 2N2222A 

CAP .17500V 

CAP 1.0 MF 50V 

CAP 470 PF 500V 
CAP .1MF 

CAP 1OOMF 10V 

CAP .OOIMF 1KV 

CAP 220 PF, 200V 
CAP 
CAP 
CAP 
CAP 
CAP 
CAP 


-OOIMF CKO5 
10MF 35V 
4§.7MF 15V 
-VIMF CK06 
-O47MF CKO5 
~O22MF CK06 


CAP .IMF CK06 


HEN 


PROJECT 001 
POWERTEC, INC. 


DRAWING OR SPEC 
NUMBER 


“PAGE NO. 
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DATE 10/14/7835 


REMARKS 


EN023435 
A2 

Tl 

SCRI 

Ul 

U2 

Q5,6 

Q8 

Q9 

ci 
C2-5,10 
C6 
C7,11,23-26 
c8 
C9,12 
C17 
C14,16 
C13 

C15 
C20,22 
C19 

C18 

C21 


FINn 
HO 
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ASSEMBLY NO. 070-23614-001 REV. 4H PARTS LIST PROJECT 001. PAGE NO. 2 
CODE~IDENT a POWERTEC, INC. DATE 10714783 
ITEM I D PART NUMBER REV QUANTITY EFFECT DOC CODE LD DRAWING OR SPEC FIND 
NO D PLS AND INDENTURE LTR PER ASSY UM FROM THRU CDE IDENT TM DESCRIPTION NUMBER REMARKS HO 
4290 1 024-13014-001 1. EA BY RS 0.1 BWH 2W RAS 
*330 1 030-19635-003 2. EA BY CAP .22NF C27,28 
¥340 1 024-13014-044. 1. EA BY RS 390 BWH 2N R20 
4370 1 024-13014-045 2. EA BY RS 470 OHMS BWH 2W R16,17 
*410 1 023-22794-006 Y. EA BY POT 5K VARIABLE R24 
¥550 1 023-22794-004 1. EA BY POT 1K TRIMMER Ra4 
620 1 010-13018-002 1. EA BY TS 2N2219A Q10 
¥650 1 051-16773-008 1. EA BY IC SOCKET, 8 PIN DIP | 
¥660 1 051-16773-016 1, EA BY IC SOCKET,16 PIN DIP 
%670 1 060-22445-018 2: EA BY EDGE MT CONNECTOR J2,3 
¥690 1 051-13223-001 i: EA BI TS PAD | Q10 
¥720 1 PL 040-23834-001 B 2 EA MA CURRENT XFMR T2 
¥730 1 052-15138-020 2, FT _ iBI WIRE HOOK-UP #22 WHT 
%740. 1 051-13192-011 8 EA BI SCREW FH &6-32X374" 
¥750 1 011-16059-001 1. EA BI DD 1N4448 CR29 
x760 1 020-23786-001 2. EA BI RS 1.0 .5W 5% R1,4 
¥770 1 020-13004-073 2 EA BI RS 1K .5W 5% R46,47 
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SSEMBLY NO. 075-23610-001 REV. PARTS iiIisT: PROJECT 001 VAGE HO. 


ODE-IDENT- POWERTEC, INC. DATE 1172978 
NOD PLS «AND INDENTURE LTR PER ASSY UM FROM THRU CDE IDENT TH DESCRIPTION = NUMBER RemanKs 
010 0 PL 075-23610-001 1. EA MA PCB HWDWR AUTO Al 

020 | 075-23610-101 1. EA BY PCB Al 1 
030 1 051-15142-003 8. EA BI STANDOFF 6-32 X .188 3 
040 1 051-15142-002 4. EA BI STANDOFF 6-32 X .125 2 
050 1 051-15148-001 3. EA BI STANDOFF 6-32 X .188 4 
060 1 050-23684-001 4. EA BY STANDOFF .375 5 
070 1 051-15143-007 1. EA BI STANDOFF 4-40X.093 6 
080 1 011-13009-001 8. EA - BI pIbDE 1N4002 CR1-6,8,9 

090 1 020-13022-025 4. EA BI RS 10 .25W 5x R5,6,10,12 

999 1 EN- 022164REV D «REF 
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ASSEMBLY NO. 075-23614-001 REV. F PARTS LIST PROJECT 001 PAGE HO. 


CODE-IDENT POWERTEC, INC. DATE 0872978 
THE" Bonu? RABTIMUER De BFK RERYASSY un eon" fin OBE SoeNr $R ——nescarerron — PMMURER STE penames a” 
*010 0 PL 075-23614-001 F 1 EA MA PCB HDW AUTO A2 | EN023232 

*020 1 075-23614-101 l. EA BY PCB A2 1 
*030 1 051-15146-001 8. EA BI EYELET 5 
*x040 1 051-15142-002 8 EA BI STANDOFF 6-32 X .125 4 
¥050 1 051-15142-003 2 EA BI STANDOFF 6-32 X .188 3 
¥230 1 011-16058-001 10 EA BI DIODE 1N4936A CR1,5,6,10 

¥231 1 011-16058-001 REF _ DIODE 1N4936A CR16,17,21 

*%232 1 011-16058-001 REF DIODE 1N4936A CR11,12,22 

*240 1 011-13009-001 17. EA BI DIODE 14002 CR2-4,7-9 

¥241 1 011-13009-001 .REF DIODE 1N%902 CR18-20,30 

242 1 011-13009-001 ~REF DIODE 1N4002 CR13-15,31 

H243 1. 011-13009-001 .REF DIODE 1N4002 CR23-25 

*250 1 011-16059-001 6. EA _ =BI DIODE 1N%448 CR26-28 

*251 1 011-16059-001 -REF DIODE 1N4448 CR32-34 

¥260 1 020-23786-001 2. EA BI RS 1.0 .5W 5% C/C R8,11 

¥270 1 020-13022-089 4. EA BI RS 4.7K .25W 5% R2,5,9,12 

*271 1 020-13022-089 REF ORS 4.7K .25h 5% CRT 

*%280 1 020-13022-049 4. EA BI RS 100, .2501 5x C/C R3,6,7,10 

*300 1 020-13004-059 2. EA BI RS 270 .5N 5X R14,23 

*310 1 020-13004-057 2. EA Bl RS 220 .5W 5% R15,18 

*350 1 020-13004-013 1. EA BI RS 3.3 .5W 5% R22 

¥360 1 012-13013-022 1. EA BI DIODE ZENER 1N4749A VR1-CRT 

*380 1 020-13004-091 2. EA BI RS 5.6K .5W 5% R19,33 
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*390 
%400 


%420. 


x430 
%440 
%450 
x46 0 
x470 
¥471 
x500 
*510 
%520 
*530 
x560 
¥570 
¥580 
%600 
x6 10 
x700 
*750 


I 
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ee © ee oe oe oe oe od 


D 
PLS 


075-23614-001 


PART NUMDER 

AND INDENTURE 
020-13004-012 
020-13004-049 
020-13004-077 
021-22660-334 
020-13004-129 
021-22660-210. 
020-13004-127 
020-13004-097 
020-13004-097 
021-22660-235 
020-13004-107 
020-13004-056 
020-13004-130 
020-13004-073 
020-13004-082 
020-13004-042 
020-13022-056 
020-13004-119 
020-13022-063 
020-13022-080 


REV. F 


REV QUANTITY 


PARTS 


EFFECT DOC CODE LD 


LTR PER ASSY UM FROM THRU CDE IDENT TM 


Pn ee ee 
e Cr a 


REF 


"ee ee 2° | 
° er. ciety tore cee “Mea Set Salt 


EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 


EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 


BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 


BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 


List 


RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 


DESCRIPTION 


3 OHMS .5W5% 

100 OMS .5W 5% 
1.5K .5W 5% 
29.4K .5bb 1% 
220K .5SW 5% 

1.5K MF .SW 1% 
180K .5W 5% 

10K .5W 5% 

10K .5W 5% 

2.74K MF .5H 1x 
27K .SW 5% 

200 OHMS .SW 5% 
240K .5W 5% 

1K .5W 5% 

2.4K .5W 5% 

51 OHMS .5W 5% 
200 OMS .25W 5% 
82K 0.5W 5% 

390 OHMS 174W 5% 
2K .5H 5% 
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POWERTEC, INC. 
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NUMBER 


PAGE HO. 


DATE 0872978 


REMARKS 


R21-CRT 
R26-CRT 
R39-CRT 
R27-CRT 
R28-CRT 
R43-CRT 
R30-CRT 
R31,40,45 
R32 
R35,37,38 
R36-CRT 
R42-CRT 
R41-CRT 
R50 
R25,48,51 
R49-CRT 
R52-CRT 
R34-CRT 
R53-CRT 
R54-CRT 


FID 
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ASSEMBLY NO. 080-23601-001 REV. C PARTS UtIst PROJECT 001 PAGE NO. 1 
CODE-IDENT POWERTEC, iC. DATE 07728783 
ITEM IT D PART NUMBER —s REV QUANTITY _—siEFFECT ~=cOD CODE LT DRAWING OR SPEC FIND 
NOD PLS AND INDENTURE LTR PER ASSY UM FROM THRU CDE IDENT TH DESCRIPTION NUMBER REMARKS NO 
010 0 PL 080-23601-001 col. EA MA 9K5-200-17 

020 1 PL 085-23609-001 G ol. EA MA PCB MOTHERBOARD ASSY Al 

025 1 002-23815-001 LREF HOOK-UP INSTRUCTIONS 

030 1 050-23604-001 1 OEA BY REAR PANEL 

040 1 050-23602-001 1. EA BY TOP COVER 

050 1 050-23607-001 1. EA NCH INSULATOR, SIDE 

060 1 050-23695-002 1 EA NCH COVER, SAFETY INS 

070° 051-19590-003 2. EA BI SCREW, 86-32 X 174" 

080 1 051-13192-003 14. EA BI SCREW, 6-32 X 174" 

090 1 050-23696-001 1. EA Men BUS BAR INS 

110 1 050-23814-001 1. EA ncH CONNECTOR STRAP 

120 1 051-15158-003 1. EA BI JUMPER STRAP 

130 1 007-23630-002 REF SCHEMATIC 

140 1 005-19009-201 | -REF TEST DATA 

999 1 EN- 022359REV C LREF 
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\SSEMBL'¢ NO. 085-23605-002 
-ODE-IT ENT 


ITEM TD PART NUMBER 
HO") PLS AND INDENTURE 
010 0 PL 085-23605-002 
0211 061-19144-003 
022 1 050-23605-002 
030 1 060-19574-002 
040 1 051-13269-003 
050 1 051-15158-004 
060 1 051-19153-003 
070 1 051-13215-002 
080 1 051-13215-005 
1090 1. 061-16782-008 
100 1 051-13191-003 
110 1 051-13192-003 
120 1 051-13229-002 
130 1 051-13229-005 
140 1 052-15157-002 
150 1 052-13298-020 
160 1 031-24121-001 
170 1 052-19618-022 
"999 1 EN- 021689REV D 


REV. 


REV QUANTITY 


PARTS 


EFFECT DOC CODE 


LiIsTt 


Lo 


LTR PER ASSY UM FROM THRU CDE IDENT IM 


ee ee es. ce © a ee — 
e Cr, a | 


EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 


EA 


MA 
BY 
BY 
BY 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BY 
BI 
BI 
BI 
BI 


BY 


PROJECT 001 
POWERTEC, INC. 


DRAWING OR SPEC 


DESCRIPTION NUMDER 


FRONT PANEL ASSY. 
GUARD, FAN 

FRONT PANEL 

DARRIER STRIP 3 CKT 
SCREW,ST 88-32 
CLIP, RETAINING 
GROMMET RUBBER 
HUT-KEPS 86-32 
NHUT-KEPS 46-32 SP 
FAN 
SCREW W6 174 PAN PH 
SCREW 
LUG SOLDER 


86 174 FLAT PH 
LUG SOLDER 

WIRE #20 BRN 

WIRE BUS #20 

CAP 
SLEEVING TEFLON #2 


-0047UF/250V 


PAGE HO. 


DATE 077067 


REMARKS 


FIN 
Ho 


OT-a 
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ASSEMBLY NO. 085-23609-001 


CODE-IDENT 


ITEM 


I 


D 


NO D PLS 


010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
080 
090 
110 
120 
130 
140 
160 
170 
180 
190 
210 
230 
240 
250 
260 
999 


0 
1 


~~ 


es o> 


PL 
PL 
PL 
PL 
PL 


PART NUMBER 


AND INDENTURE 
085-23609-001 
070-23610-001 


085-23616-001 
085-23605-002 
085-23614-001 
050-23603-001 
050-23606-001 


050~-23685-001 


050-23608-001 
051-13222-008 
051-13226-003 
051-13200-006 
051-22851-002 
051-13269-005 
051-13192-003 
051-13175-005 
051~-13175-001 
041-15121-011 
041-23454-002 
032-13035-055 
051-13198-007 
050-23727-001 


EN- 022447REV G 


REV. 6G 


REV QUANTITY 


LTR PER ASSY UM FROM THRU 


G 1. 
4 1. 
E 1. 
D 1. 
E 1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
4. 
2. 
2. 
4. 
3. 
14. 
3 
REF 
- REF 
2. 
2. 
4. 
2. 
REF 


trst 
EFFECT COD CODE LT 
CDE IDENT TM 
EA MA 
EA MA 
EA MA 
EA MA 
EA MA 
EA BY 
EA MCH 
EA McH 
EA MCH 
EA BI 
EA BI 
EA BI 
EA BI 
EA BI 
EA BI 
EA BI 
EA BY 
EA BY 
EA BI 
EA BY 


PARTS 


PROJECT 001 
POWERTEC, INC. 


DRAWING OR SPEC 
DESCRIPTION NUMBER 
PCB MOTHERBOARD ASSY 
PCB W/COnP Al 
DIODE H7S ASSY 
FRONT PANEL ASSY FP 
HEATSINK SUB ASSY A2 
COVER, BOTTOM 
INS, BOTTOM 
INS, A-1 AIR FLOW 
INS, FRONT PANEL 
WASHER, SHOULDER 
WASHER FLAT 5716 
WASHER SPLIT LOCK 
NUT HEX 5716" #18 
SCREW THRD FORM %6 
SCREW #6 174 FLAT PH 
TIEWRAP 
TIEWRAP 
TAPE MYLAR 
CORE TOROID 
CAP 3400IF/200V 
SCREW 10-32X1/2PHi 


FOAM PIECE LipuT CAP 


Cl1,2 


PAGE NO. 
DATE 0772878 


FI 


REMARKS no 
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ASSEMBLY NO. 
CODE- 


IDENT 


ITEM I D 


NO 


¥010 
¥020 
¥030 
¥040 


¥050. 


*060 
x070 
%080 
¥090 
¥100 
¥110 
¥*120 
¥130 
*150 
¥170 


#180 


¥190 
¥200 
¥210 


D PLS 


0 PL 
1 PL 


rw) 


Ce on nS > eo 


085~23611-001 


PART NUMBER 


AND INDENTURE 


085-23611-001 


050-23611-001 
013-23637-001 
011-16044-012 
051-19153-003 
022-13164-002 
030-19634-002 
031-13005-004 
063-19148-014 
063-19148-027 
063-19148-019 
063-13047-005 
051-13196-003 
051-13196-023 
051-13215-005 
051-13215-002 
051-22845-001 
051-13199-002 
052-15157-004 
052-15157-002 
052-15157-006 
052-15157-007 
052-15157-030 


Pas <n > © OD > >So > 
e e ° e e e e e e e e e e e 


E 


REV QUANTITY 
LTR PER ASSY UM FROM THRU CDE IDENT 1 


° 


e 


EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 


PART 5 


EFFECT pDOC CODE LD 


MA 
MD 
BY 
BY 
BI 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BY 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 


LisT 


“PROJECT 001 
POWERTEC, INC. 


DESCRIPTION 


EMI FILTER ASSY 
INPUT BRACKET 
TRIAC 

DIODE BRIDGE 
GROMMET 

RS 12 12W 5% 

CAP .01 NF 3KV 

CAP .022MF 100V 
FUSE 10A 250¥ 

FUSE 20A 250V 

FUSE 25A 125V 

FUSE HOLDER 

SCREW 6-32X1/4 PAN 
SCREW, #6X2" PAN, PH 
NUT KEPS 86-32 SM 
NUT-KEPS 6-32 
BUSHING SHOULDER %6 
WASHER, FLAT 86 
WIRE: 20GA ORN 
WIRE: 20GA ARN 
WIRE: 20GA GRN 
WIRE: 20GA BLUE 
WIRE: 166A BLK 


*¥% CONTINUED-ON-NEXT-PAGE x 
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PAGE NO. 
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DATE 08729783 


REMARKS 


EN023231 


FIND 
to 


é1-d 
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ASSEMBLY NO. 
CODE-IDENT 


ITEM 
NO 
¥260 
¥270 
*280 
¥300 
%320 
%330 
¥%*340 
*350 
¥360 
¥370 
*380 


T 


D PLS 


| 


'085-23611-001 


PART NUMBER 


AND INDENTURE 


052-15157-032 
052-15157-031 
052-15157-038 
052-15157-042 
052-15157-049 
052-13298-016 
052-196138-016 
052-15149-001 
069-19643-004 
052-19618-022 
052-19652-002 


REV. E 


REV QUANTITY 
LTR PER ASSY 
REF 
REF 
-REF 
REF 
-REF 
-REF 
-REF 
REF 
-REF 
-REF 
REF 


PARTS 


EFFECT DOC CODE LD 
UM FROM THRU CDE IDENT TM 


LisT 


DESCRIPTION 


WIRE: 16GA 
WIRE: 16GA 
WIRE: 16GA 
WIRE: 146A 
WIRE: 146A 
WIRE: BUSS 
TUBING, 
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DESCRIPTION 


NEATSINK SUD-ASSY A2 
PCB W/COMP 

NEATSINK TS 

TS POWER 

THERMOSTAT 100 € 

TIP 31B TS 

NEATSINK 10-220 
SCREW 4-40 X 5/16 
KEPNUT 6-32 5M. PAT. 
INS TS HS 

INS TO-3 TS 
INS-SPACER 10-3 TS 
WASHER 4-40 

THERMAL COMPOUND 
STANDOFF #6 NYLON 
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BUS BAR SUD-ASSY 
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Tete Rie SCHEMATIC 
Cfisv/230V) 9K 


OOTr23630-002 [££ 


LAST USED COMPONENTS 
Al= Clo, CRS, RI2 
A2= CW CR3G4 RS+, BO, TZ 


A HOLE DURITTERS.CoP 19 1° Bu) 


GAT tects LF 
oees 
eee 


4 Q1,Q2,QS AND G4 ARE 2NGoTS, POWERTEC O10 -I9@58 -0OS. . aaa 
3 CRI, CR2, CR3 AND CR4 ARE UNITRODE “USD 545 OR EQUIV, POWERTEC® ON-1@03G"0 
2 ALL CAPACITORS ARE IN MICROFARADS. 


| ALL RESISTORS ARE IN OHMS, 5%, t W. 
NOTE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 


vr 100.018 
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>0mi — 002 
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Ampex 1809623-04 E-17/E-18 


